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भाग III– खण्ड 4 

PART III — Section 4 


भारतीय मानक ब्यूरो 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 जुलाई , 2022 

संदर्भ : HQ - PUB017 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 388 ) . – भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के 
उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानको का विवरण 
इसके साथ संलग्र अनूसूची मे दिया गया है , उन्हें कॉलम तीन में इंगित तारीख को रद्द कर दिया था और वापिस ले लिया 
गया है । 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 4 , 2022 / श्रावण 13 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , AUGUST 4 , 2022 / SHRAVANA 13 , 1944 


REGD . No. D. L. -33004/99 


अनुसूची 

वापिस लिए गए भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष तथा शीर्षक 

( 2 ) 


आई एस 1534 ( भाग 1 ) : 1977 

फ्लोरोसेंट लैंप के लिए बैलास्ट 
भाग 1 स्विच प्रारंभ सर्किट के लिए 


आई एस 2652 : 1976 
लेक्लेंच प्रकार की प्राथमिक बैटरियों के लिए टर्मिनलों की अनुसूची 
( पहला पुनरीक्षण ) 

( 1 ) 


वापिस लिए जाने की तारीख 
( 3 ) 

18 जुलाई 2022 


18 जुलाई 2022 


2 


3 


4 


LO 


5 


SI . No. 
( 1 ) 


1 


2 
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आई एस 6648 : 1972 

शुष्क सैल और बैटरियों के लिए कार्बन इलेक्ट्रोड की विशिष्टता 


आई एस 11171 : 1985 

ड्राई टाइप पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए विशिष्टता 


आई एस 13021 ( भाग 1 ) : 1991 

नलिकाकार प्रतिदीप्त बत्तियों के लिए ए सी आपूर्ति वाले इलैक्ट्रोनिकी 
बैलास्ट - विशिष्टि 

भाग 1 सामान्य एवं सुरक्षा अपेक्षाएं 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

( Department of Consumer Affairs ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 19th July , 2022 

Ref : HQ - PUB017 / 1 / 2020 - PUB- BIS ( 388 ) – In pursuance of Sub - rule ( 1 ) of Rule ( 15 ) of the 
Bureau of Indian Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian 
standards , particulars of which are given in schedule hereto annexed have been cancelled and stands 
withdrawn from the date indicated against it in the third column . 

SCHEDULE 


No. , Year & Title of the Indian Standard Withdrawn 

( 2 ) 


राजीव शर्मा , वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण- I ) 
[ विज्ञापन III / 4 / असा . / 218 / 2022-23 ] 


IS 1534 ( Part 1 ) : 1977 

Ballasts for Fluorescent Lamps 

Part 1 For Switch Start Circuits 


IS 2652 : 1976 

Schedule of Terminals for Leclanche Type Primary 
Batteries 

( First Revision ) 


[ PART III— SEC.4 ] 


IS 6648 : 1972 

Specification for Carbon Electrodes for Dry Cells and 
Batteries 


18 जुलाई 2022 


IS 11171 : 1985 

Specification for Dry - Type Power Transformers 


18 जुलाई 2022 


18 जुलाई 2022 


Date of Withdrawal 


( 3 ) 


18 July 2022 


18 July 2022 


18 July 2022 


18 July 2022 
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IS 13021 ( Part 1 ) : 1991 

AC Supplied Electronic Ballasts for Tubular Fluorescent 
Lamps - Specification 

Part 1 General and safety Requirements 


18 July 2022 


RAJEEV SHARMA , Scientist F & DDG ( Standardization - I ) 


3 


[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 218 / 2022-23 ] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR 

VERMA 


